усунення несправностей) 


Цабенко Н.В. 


2.3.3.Обслуговування та Посадові 100 Свистун Л.В. 
профілактика КРОЗЗу: АТС Квант, зобов'язання Ілюшенко В.Ф. 
Декадно-крокова, Ѕіетепѕ# 1, Островська Г.В. 
91 #2, Ѕіетепѕ#3, 51етеп5ї4 оова и: 
іетепѕ#2, Я 
Бондаренко Н.А. 
Матєеєнко М.В. 
Радько Ю.Ю. 
Цабенко Н.В. 
2.3.4.Робота над журналами КРОЗЗу, | Посадові 100 Свистун Л.В. 
телефонних з'єднань підприємства зобов'язання 
(упорядкування, внесення змін) 
2.3.5.Обстеження, упорядкування Посадові 100 Свистун Л.В. 
телефонних ліній в комунікаційних зобов'язання Свистун А.О. 
шафах 
2.3.6.Регулярний профілактичний Підтримка 50 Литвин В.І. 
огляд кабельних трас, кабельної кабельних ліній та Шемчук В.М. 
каналізації та кінцевих кабельних споруд зв'язку у Шатілов Є.Г. 
пристроїв. працездатному стані Мінаєв В.В. 
та запобігання Агризков М.Ю. 
виникнинню Стеценко І.Ф. 
аварійних ситуацій 
2.3.7.Технічне обслуговування та Литвин В.І. 
ремонт кабельних ліній зв'язку: Шемчук В.М. 
2.3.7.1.Магістральний кабель ГР- 7", 50 Шатілов Є.Г. 
корп. №59 (КРОЗЗ) - корп. №115 Мінаєв В.В. 
2.3.7.2. Демонтаж пошкоджених Агризков М.Ю. 
кабельник ліній зв'язку та 100 Стеценко І.Ф. 
протипожежної автоматики в корп. 
№59 
2.3.8. «Кристалл -110», «Кристалл- План робіт групи 100 Дорощук В.І. 
70», «Кристалл-30», «Регион-Ц» , диспетчерського Шатілов Є.Г. 
«ЅАМЅОМ№С 10С8-100» , обладнання та Халецька К.В. 
«ЗАМ5ОМО 1рС5-500» , «СОС-30» часифікації на П-е 
у відділах ВДВ, ВВО, ВГТ, ВГК, ВГІ, | півріччя 2022р. 
ВСЗ, САБ, ВКФГД, ВГМетр, ВГЕ, 
29ДПРЧ, (1,71/75, 67, 10, 113-а, 2, 6, 
ЦРП,) 
2.3.9.Підключення таксофонів, Заявка в службу 100 Дорощук В.І. 
програмування «5ЗАМУ5 ОМС ІрС5- ремонту КРОЗЗ Шатілов Є.Г. 
100», Халецька К.В. 
2.4. Системи живлення 
2.4.1. Виконання робіт з технічного План робіт групи 100 Дорощук В.І. 
обслуговування резервного диспетчерського Голубніченко В.В. 
живлення: Акумуляторні батареї, обладнання та 
ВСЗ, корп. 10, ВСЗ, корп. 67, ВСЗ, часифікації на П-е 
корп. 71/75, 29ДПРЧ півріччя 2022р. 
2.4.2. Виконання робіт з технічного | План робіт групи 100 Дорощук В.І. 
обслуговування обладнання диспетчерського Голубніченко В.В. 


живлення систем зв'язку та 
сигналізації: 

Випрямлячі та блоки живлення: 
ВУ, ВУК, ВСЗ, корп. 10, ВТ61/5-2, 
ВСЗ, корп. 1, ВБ6О/10, ВСЗ, корп. 
1,71/75, ВТ60/5-2, ВСЗ, корп.67 


обладнання та 
часифікації на П-е 
півріччя 2022р. 


